Отпечатки 


На с. 14 в нижней таблице в пер¬ 
вой цифровой колонке следует читать. 

от болезней системы кровообра¬ 
щения 113,1 

На с. 82 в верхней таблице в 
последней строке следует читать: 

Чимкентская 7317 7971 8442 8975 
9597 9931 

На с. 100 в нижней таблице во 
второй строке, где указаны годы, 
следует читать: 

1980/81 1984/85 1989/90 и т. д. 


